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Per I'esaHe messe e punio dei clrcuili di media • dl alio (requen/e 6 necesserio eiienern 
alia segueme succession* di operezionl. 

AHInaamanfo Media fraquenr a 

Frequenza 470 Kc. • Appdeare il segnale sul piedioo 2 della valvoia ECH81 (11° siadio) a 
successivamenie sul piedlno 6 della valvoia ECH42 (1° sladlo) sempre aliroverso un 
condensalore da 50.000 pf.; regolare I nuclei per la massima usci'a. 

ADinaamanto O. M. 

1] Segnale generaiore 1450 Kc, indice scola su 207 m. 

Regolare compensaiore E flno a cannelure segnale. indl regola'e compensoiore F 
per la massima uscite. 

2) Segnale generaiore 550 Kc, Indice scola su 545 m. 

Sposlare awolgimenlo interno della bobmo 6flno a cenlraiuro segnale, Indl regolare 
nucleo bobina 3 per la massima uscita. 

3| Ripetera le operozioni I) e 2‘ |ino a perfetle cenireture ad alia massima uscita. 

Alllnaamenlo O. C. 1 

4) Segnale generaiore 9,7 Me. indlce scale su 31 m. 

Regolare compensaiore A flno a cenireture segnale, lnd< regolare compensoiore C 
per la massima usede 

5) Segnale generaiore 4 Me, Indice scale su 75 m. 

Regolare nucleo bobina 5 fino a cenireture segnale. indl regolare nucleo bobina 2 
per la massima uscita 

6) Ripeiere le operozioni 4) e 5) flno a perfella ceniraiura ed alia massima uscita. 

Allineemento O. C. 2 

7) Segnale generaiore 18 Me, Indlce scale su 15.7 m. 

Regolare compensaiore D flno a cenireture segnale, indl regolare compensaiore B 
per la massima uscita. 

Si Segnale generaiore l2 Me, indlce scalo su 25 m. 

Sposlare spire eslreme bobina 4 fino a ceniraiura segnale. indi regolere nucleo 
bobina I per la massima usciia 

9| Ripeiere le operezioni 7| e 8| flno a perfalta ceniraiura ed alia massima usciia. 









































